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inżynier konstruktor mechanik, b. ekspert lotniczy „Bureau Veritas“ 
w Paryżu, adiunkt Wydziałów Politechnicznych przy A.G. w Krakowie 


przeżywszy lat 46, po długich a ciężkich cierpieniach, opatrzony 
Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 23 czerwca 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim, na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek 
dnia 26 b. m. o godzinie 4*” po poł, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


siostry, szwagrowie, siostrzenice i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 30 b. m. o godzinie 8 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa w Krakowie. ul. Mtkelaiabe 38 
Kraków, pl. Bsesepański L. 2— Telefon %5-67 


